Prospekt-No. 345 


Cle pour filtres a huile oscu 


carre interieur de %” U 


Utilisable universellement avec 
presque tous les filtres, 
particulierement bien appropriee 
aux filtres a huile d’acces difficile 


L’outil est applique& axialement au fond du filtre 
Les griffes profil&es exercent radialement contre 
la surface de l’enveloppe du filtre, une pression 
croissant proportionellement a l’augmentation 
du couple de desserrage 


La combinaison d’un blocage m&canique et 
dynamique assure un desserrage impeccable 
du filtre 


Un raccord reducteur 2172-1 (%/s” M/19 mm ®@) 
est ajoute pour l’ouverture de 9/8” existant dans 
la cl& pour filtres a huile 


HAZET-No. Ecartement 


mm 


2172 65-120 


Raccord reducteur de replacement 


12 776 2172-1 


Imprime en Allemagne 179 f Phil. Baltin, Gevelsberg i.W. © Copyright HAZET 


